True Ring Size incelemesi: telefondaki yüzük ölçer online sipariş için yeterince doğru mu?
Banka kartıyla kalibre edilen, altı ülke ölçü sistemi arasında çeviri yapan çevrimdışı bir yüzük ölçer. Üç gerçek rakiple karşılaştırıldı.
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True Ring Size, iPhone ve Android için ücretsiz ve çevrimdışı çalışan, ekranı bir ölçü aletine dönüştüren bir yüzük ölçerdir. Camın üzerine bir yüzük koyun ya da iki kılavuzu parmağınıza hizalayın, bir kez banka kartıyla kalibre edin ve sonucu ABD, İngiltere, AB, Japonya, Çin ve Rusya ölçüleriyle okuyun — Google Play kaydı hiçbir veri toplanmadığını bildiren 30,7 MB'lık bir indirmede.
Açıklama: AppStoryo, True Ring Size uygulamasını geliştiren stüdyo tarafından işletilmektedir. Aşağıdaki karşılaştırma herkesçe doğrulanabilir ölçütler kullanır ve gerçek alternatifleri adıyla anar.
True Ring Size aslında neyi ölçüyor?
Milimetre cinsinden bir iç çapı, başka hiçbir şeyi değil. Her yüzük ölçüsü, belirli bir iç çapa sahip bir çembere iliştirilmiş bir etikettir; True Ring Size da o çemberi ekranda ölçüp etiketi arar. Çapı ve çevreyi birlikte, hem milimetre hem inç olarak gösterir; böylece hangi birimle verilmiş olursa olsun bir ilan hesap yapmadan eşleşir.
Ayar adımı 0,05 mm; sınırı denetimin değil ölçüm yönteminin belirlemesine yetecek kadar ince. iOS sürümü 30,7 MB, iOS 13.0 ve üzerinde çalışıyor ve 130 cihaz modeli için listelenmiş. True Ring Size'ı iPhone için indirin veya Android'de edinin.
True Ring Size neden banka kartıyla kalibrasyon istiyor?
Çünkü bir telefon kendi piksellerinin milimetre cinsinden büyüklüğünü bilmez. Android, platformun kendi ifadesiyle, yoğunluktan bağımsız bir pikselin yaklaşık 160 dpi'lik bir ekrandaki bir piksele karşılık geldiği bir ölçekleme çarpanı sunar; bu, tasarımı gereği bir yaklaşıklıktır ve bunu hem Android ekran yoğunluğu kılavuzu hem de DisplayMetrics başvurusu açıkça yazar.
Yalnızca iPhone'lar arasındaki fark bile bunu gösterir. Apple'ın teknik özellikleri iPhone 16 için 460 ppi, iPhone 11 için 326 ppi veriyor; yani sabit sayıda pikselle çizilen bir çember bir ekranda diğerinden yüzde 41 daha geniş çıkar. Kalibrasyon tahmini ortadan kaldırır: boyutu bilinen bir nesneyi bir kez eşlersiniz ve sonraki her okuma, üretici kategorisinden değil, o tek ölçümden ölçeklenir.
Kart işe yarar, çünkü boyutu bir alışkanlık değil bir standarttır. ICAO'nun Doc 9303 Bölüm 5 belgesi ID-1 kartı 85,60 mm x 53,98 mm olarak sabitler. Elinizde kart yoksa True Ring Size bir AA veya AAA pili de kabul eder.
Ekran üzerinden ölçüm gerçekte ne kadar doğru?
Sipariş vermeye yetecek kadar; üstelik bunu kullanıcının keşfetmesini beklemeden uygulamanın kendisi söylüyor. Kalibrasyondan önce okumayı doğrudan ekranda etiketliyor:

Yaklaşık — ekranınızdan alınan bir tahmin kullanılıyor. Doğruluk için bir kartla kalibre edin.
Bu dürüstlük, bir hassasiyet vaadinden daha değerlidir. Tavanı yazılım değil referans nesne belirler: aynı ICAO şartnamesi ID-1 kart için her kenarda artı eksi 0,75 mm tolerans tanır, yani yüzük daha konmadan bir kalibrasyon neredeyse bir milimetrelik hatayı devralabilir. İki kez, iki modda da ölçmek, o bandın içinde kalıp kalmadığınızı gösterir.
Ekran koruyucular, açılı tutulan bir telefon ve ekrandan geniş bir yüzük okumayı hep aynı yöne iter: dışarı. Google Play'deki True Ring Size son durum için ayrı bir uyarı gösterir ve sizi parmak yöntemine yönlendirir.
Yüzük modu ile parmak modu arasındaki fark ne?
Yüzük modu bir karşılaştırmadır, parmak modu bir tahmindir. Yüzük modunda hâlihazırda olan bir yüzüğü camın üzerine koyar ve kenarlar örtüşene kadar bir çemberi büyütürsünüz: kalibre edilmiş bir ekrana karşı katı bir nesne ölçersiniz. Parmak modunda iki kılavuzu, boğum hizasında parmağın kenarlarına kaydırırsınız.
Uygulama ikinci yöntemin daha yumuşak olduğunu kabul eder ve nedenini ekranda yazar: parmak yumuşak ve ovaldir, bu yüzden parmak ucundan değil boğumdan ölçülmeli ve uyan bir yüzük varsa yüzük sekmesinde doğrulanmalıdır. Parmak modunu sürpriz hediye için, yüzük modunu diğer her şey için kullanın.
True Ring Size hangi ölçü sistemleri arasında çeviri yapıyor?
Altısı arasında: ABD ve Kanada, İngiltere ve Avustralya, AB ve ISO, Japonya, Çin ve Rusya. Dönüştürücü iki yönlü çalışır — bildiğiniz bir ölçüyü girin ya da tam tabloyu ölçüye veya milimetreye göre arayın — böylece bir kuyumcunun verdiği İngiliz ölçüsü ile ithal bir ilandaki Japon ölçüsü aynı çapa çıkar.
Ölçüler kişiye, ele ve parmağa göre kaydedilir; her biri yüzük yönteminden mi, parmak yönteminden mi geldiği yoksa elle mi yazıldığı etiketiyle saklanır. Bir nişan yüzüğünde bu etiket sayıdan daha önemlidir: sonradan ona ne kadar güveneceğinizi söyler. App Store'daki True Ring Size hepsini cihazda tutar.
True Ring Size ne zaman yanlış araçtır?
Yüzük düz bir alyans değilse. Geniş alyanslar ve konfor kesimli profiller ölçülenin bir üstünde bir beden ister; uygulama bunu modellemez, bir kuyumcu modeller. Şişmiş ya da artritli bir boğumda, bir gün boyunca takılan fiziksel bir ölçer tek bir okumayı her zaman geçer.
Arayüzü kendi dilinizde istiyorsanız da yanlış araçtır: App Store kaydı yalnızca İngilizce, bir rakipte altı, bir başkasında sekiz dil varken. Ayrıca bilezik ölçmeye ya da zaten profesyonel bir ölçüm gerekecek durumlara uygun değildir.
Bir çekince daha: bu 1.0 sürümü; App Store'da tek bir puanı ve Google Play'de 50'yi aşkın indirmesi var. Henüz arkasında bir kullanıcı deneyimi birikimi yok.
Gerçekte hangi yüzük ölçer uygulamasını kullanmalısınız?
Üç gerçek alternatif; hepsi ücretsiz indiriliyor ve hepsi 23 Eylül 2026'da canlı App Store kayıtları üzerinden doğrulandı.
Ring Sizer by Jason Withers'ı seçin — ölçmenin yanında alışveriş de yapmak istiyorsanız
	Uniqo Lab FZC, 13 Ağustos 2026 tarihli 4.0.6 sürümü, 6.813 değerlendirmeden 4,5 puan — kategorideki en büyük geri bildirim havuzu.
	Bir mücevher kataloğu, bir Instagram akışı ve satıcının danışmanlarına e-postayla ulaşan bir talep formu içerir.
	Altı dile yerelleştirilmiş; True Ring Size'da bu sayı bir.
	Bedeli kendi kaydında yazıyor: reklamsız deneyim ücretli bir abonelik ve indirme 80,4 MB.

Ring Sizer - Size Measure App'i seçin — Apple Watch üzerinde ölçmek istiyorsanız
	LightApps OU, 5 Aralık 2025 tarihli 2.3.5 sürümü, 2.400 değerlendirmeden 4,2 puan.
	Kaydı, buradaki diğerlerinin sunmadığı Apple Watch desteğini duyuruyor.
	Sekiz dil listelenmiş — dördü arasında en genişi.
	Aynı zamanda açık farkla en ağırı: 224,5 MB, True Ring Size'ın yaklaşık yedi katı.

Ring Sizer Tool'u seçin — tek işe odaklı, özenli bir araç size yetiyorsa
	Appcano LLC, 22 Ocak 2026 tarihli 1.0.7 sürümü, 607 değerlendirmeden 4,7 puan — üçünün en yüksek ortalaması.
	68,1 MB, yalnızca İngilizce, tamamen ölçmeye odaklı.
	Kendi kaydı, tüm özelliklerin otomatik yenilenen yıllık bir aboneliğin arkasında olduğunu belirtiyor.

True Ring Size'ı seçin — ne paranın ne de verinin yerinden kıpırdamasını istiyorsanız
	Ücretsiz; abonelik, uygulama içi satın alma ve reklam yok, dolayısıyla hiçbir özellik geri tutulmuyor.
	Hiçbir ağ bağlantısı olmadan çalışır; Google Play veri güvenliği bölümü hiçbir veri toplanmadığını ve paylaşılmadığını bildiriyor.
	30,7 MB ve iOS 13.0 yetiyor — dördü arasındaki en düşük donanım eşiği.
	ID-1 kart veya AA pille kalibrasyon, 0,05 mm adım ve diğerlerinin atladığı Rusya dahil altı ölçü sistemi.

Yalnızca puanlar sayılsaydı, hacimde Jason Withers, ortalamada Ring Sizer Tool kazanırdı. True Ring Size ise bir puanın gösteremeyeceği iki şeyde kazanıyor: hiçbir şey ücretli değil ve hiçbir şey telefondan çıkmıyor. True Ring Size'ı iPhone için indirin veya Google Play'den edinin.
True Ring Size: sorularınızın yanıtları
True Ring Size ücretsiz mi?
Evet, tam anlamıyla: abonelik yok, uygulama içi satın alma yok, reklam yok; dolayısıyla hiçbir ölçüm modu ya da dönüşüm geri tutulmuyor. Burada karşılaştırılan üç alternatiften ikisi, ya reklamsız deneyimi ya da tüm özellik setini yinelenen bir ödemenin arkasına koyuyor.
True Ring Size internetsiz çalışır mı?
Evet. Her ölçüm, dönüşüm ve kayıtlı beden cihazda hesaplanıp saklanır, bu yüzden uçak modunda çalışır. Google Play veri güvenliği bölümü hiçbir veri toplanmadığını ve üçüncü taraflarla hiçbir şey paylaşılmadığını bildiriyor.
Ekranı nasıl kalibre ederim?
Ayarları açın, herhangi bir banka kartını dikey konumda ekrana düz yerleştirin ve çerçeveyi kartla kenar kenara örtüşene kadar yeniden boyutlandırın. AA veya AAA pil de aynı işi görür. Cihaz başına bir kez yapılır.
Neden her seferinde farklı bir ölçü çıkıyor?
Genellikle suç uygulamada değil parmakta. Parmaklar sıcakla, tuzla ve egzersizle şişer; akşam alınan bir boğum ölçüsü sabahkinden farklı çıkar. Kalibre edilmiş bir ekranda tekrarlayın, parmak ucunu değil boğumu ölçün ve yüzük moduyla çapraz kontrol edin.
Elimde yüzük olmadan ölçebilir miyim?
Evet, parmak modu tam bunun için var. İki kılavuzu boğum hizasında parmağın kenarlarına kaydırın ve ölçüyü okuyun. Uygulamanın kendisi parmağın yumuşak ve oval olduğunu, dolayısıyla yöntemin yaklaşık kaldığını belirtiyor.
Hangi ülke sistemleri arasında çeviri yapıyor?
ABD ve Kanada, İngiltere ve Avustralya, AB ve ISO, Japonya, Çin ve Rusya, iki yönlü olarak. Tam tabloyu bildiğiniz bir ölçüye veya milimetre cinsinden bir çapa göre arayın ve varsayılan bir sistem belirleyin ki her okuma sipariş verdiğiniz sistemde görünsün.
Online nişan yüzüğü siparişi için yeterli mi?
Düz bir alyans için, kalibre edilmiş bir ekranda ve hâlihazırda uyan bir yüzükle çapraz kontrol edildiğinde, online sipariş için makul bir temeldir. Geniş ya da konfor kesimli bir alyansta bir kuyumcuya doğrulatın: genişletme, iadeden ucuza gelir.
True Ring Size hangi telefonlarda çalışır?
iOS'ta 13.0 veya üzeri gerekir ve 130 cihaz modeli için listelenmiştir; bu, birkaç nesil geriye giden iPhone'ları kapsar. Android sürümü Google Play'de. Ekran yoğunluğu modeller arasında çok değiştiği için her cihaz kalibrasyondan sonra daha iyi çalışır.
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